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Pradiţie“ pion jiiieer | 


ălăzuiau din zare'n zare valu- 
rile auriilor holde. 

Impreună cu  agronoimul, 
preşedintele gospodăriei agri- 
cole colective cutreera întin- 
sul ogor din care grâul se ri- 
dica des şi puternic până pe- 
„ste brâu. Mirosea plăcut a 
bob pârguit, încins de soare. 

; — In curând  secerăm.. 
vorbi dus pe gânduri agro- 
nomul. 

— Aşa“i, încuviinţă  pregze- 
! dintele, umplându-şi pumnul 
cu un spic dolofan. S.M.T.-ul a telefonat că secerătoa- 
rele şi combainele-s pregătite. Chiar şi pionierii mi-au 
trimis o delegaţie care na vestit că-s gata pentru cu- 
lesul spicelor. 

— Dacăsau spus asta pionierii, atunci am scăpat de 
griji! râse agronomul c'o sclipire glumeaţă în priviri. 
„Și totuşi amândoi se gândeau la spusele pionierilor 

'cu ep az late, ca lu ceva firesc. Pentru dânșii 
marea săfbătoare a secerişului era temeinic legală şi de 
numele organizației de pionieri. Deprinşi cu minunata 
tradiție pionierască a strângerii spicelor, preşedintele 
şi agronomul mai-mai că îi socoleau acum pe purtătorii 
cravatelor roșii în rând cu semetiştii şi colectiviştii. 

Din asta se desprind două înţelesuri de seamă: întâi 

că ajutorul vostru, la seceriş în anii trecuţi n'a fost 
„zadarnic și apoi că nici anul acesta nu trebue“ să vă 
“Văsaţi iai prejos. Fiii mândri că printre tradiţiile voa- 
sire se numără şi aceea a strânsului spicelor! Aceasta e 
o tradiţie folositoare patriei, şi ceea ce-i folositor patriei 
e mai presus de orice. 

ielar spic de grâu nu trebe să se piardă din re- 
coltă ! Vă amintiți lozinca: „Spic cu spic, patriei snop !“2 
N'o uitaţi. Cu vorbele ei pe buze, pionierii noşiri s'au 


af'at de multe ori în urma secerătoarelor, pe ogoare, în 


miezul verii. 

Acum un an, pionierii din comuna Gârla Mare, raio- 
nul Cujmir, au strâns 200 kg. boabe grâu, pionierii 
dela şcolile nr. 1 îcte şi nr. 2 băieţi din Râmnicul Să- 
rat au adunat 690 kg. spice şi aşa mai deparie. Acestea 


sunt însă numai două exemple. Gândiţi-vă însă că în' 


raioanele unde se cultivă grâu, puţine sunt unităţile 
care n'au mers pe câmp la vremea secerişului! 
Deci, pregătiți-vă să ieşiţi şi acum la cules de spice ; 


Va îi minunat ! Cei mari vă vor saluta cu prietenie, cân-. - 


tecele voastre cele mai frumoase vor răsuna pretutindeni, 
înflăcărate întreceri s'or încinge între detaşamenie; doar 
e vorba de îndeplinirea unei tradiţii pionierești ! 


Pionieri și școlari, iată ce mai 
puteţi face în timpul secerișului: 


e Organizaţi biblioteci volante la arii! 

e Prezentati programe artistice la arii! 

e Ingrijiti-vă de colțurile sanitare ale ariilor ! 

e Aduceţi muncitoriior dela arii apă proaspătă ! 

e /jutați la electrițicarea şi radiolicarea ariilor ! 

e /nlesniţi celor mici dela căminele de zi pelrecerea 
cât mai plăcută a timpului în care părinții lor sunt la 
câmp. Faceţi-le jucării, învățaţi-i jocuri |rumoase. 


| Am fost 

A 

|! în excursie - 

| La sfârşitul acestui 

| an şcolar, cu banii 
| ce i-am strâns noi, 

; am organizat o îrv- 
moasă excursie în o 
1aşe.e Brăila şi Ga- 
lați. 

Mai întâi am pco- 
posit la Brăila. Aici 
am vizitat grădina 
publcă, portul, mo- 
numentul lui Hristo 
Botev şi Lacul Sărat, 

A doua zi am por- 
nit cu vaporul pe Du- 
năre până la Gai'aţi. 
Ne-a plăcut mult o- 
raşul. Am fost la mu- 
zeul istoric, la îfabri-, | 
ca „Fusul“, la Casa 
pionieriior şi la şan- 
tierul naval. După 
masă ne-am plimbat 
prin, grădina publ'ză, 

“de “unde se vede 
frumosul lac Brateş. 
Seara am fost Ia fi'm, 
iar apoi ne-am. înapo- 
iat acasă. - 
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Doina MARCU ” 
Şecoa!a de 7 ani " 
nr. 2 comuna Doiceşiti, 
AȚi raionul Călmățui, - 
reg. Galaţi. E ț j 
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In EP mingea de ping-pong parcă ie mai repede ca ori- 


„ Buri Şi peisaje. 


când, iar creioanele iscusiților desenatori însuțietesc pe foi felurite chi- 


ÎN ZILELE. VA CANI FI 


In tabăra 
noastră 


Cât de minunată 
poate îi vacanţa în 
tabără, dacă ştii să 
ţi-o petreci întrun fel, 
interesant. lată dece 
ne-am gândit noi să 
ne organizăm în tâbă- 
ra de curte şi câteva 
cercuri pe materii. La 
cercul de lizico-chimi- 
ce facem cunoştinţă 
cu fenomene noi, înte- 
resamte. In cercul 
„Prietenii cărții“ se 
citesc acum basmele 
lui lon Creangă, Pe- 
tre Ispirescu, etc. 

Tabăra noastră or- 
panizează şi excursii. 
Nu de mult am vizitat 
fabrica de păpuşi „Pi- 
onierul“, unde am vă- 
zut cu câtă dibăcie se 
confecționează păpuşi, 
ursuleji, pisoi, care 
sunt cumpăraţi apei 
pentru fraţii şi suro- 
rile noastre mai mici. 


Rozenzveig ŞIRLEY 
Şcoala de fete nr 2 
Botoşani îi 
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—Uraaa ! lată! 5000 bg. — Cum? Am nimerit-o 


— Să fac cau e? Nici nu —  ;„Feroscopul“ meu o să 
mă gândesc !.., Eu am să a-  jacă ninuni! t . e _dintr'odată ? pr pipi nu muie NE 
aa zi L de : ; i vechi a deveu o maşi 
dun dintro dată 5000 kg. fier — Și acum, la drum! Tră- : bună ? a 5 
vechi ! iască „Feroscopul“! (Continuare în paz. a IV-a). 
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Noutăţi tehnice din R.P.R. 


rică de spălat rufe 


ea uşura munca Sau gândit de muile ori 
că tă muncitorilor dela cooperativa meşteşugă- 

ă El inajul“, unitatea nr. 2, a fost construită şi în ţara noa- 
sro aşită. In cazănul confecționat din tablă pgalvanizată se 

a săpun şi sodă. Numai în cinci minute după ce ai pus 
- ştecherul în priză, se spală automat şase cămăşi sau două cearceafuri sau 
8 prosoape, etc. Pentru storsul rufăriei maşina are un aparat special, aşe- 
zat la gura cazanului. Experiențe!e făcute au dat rezultaie bune. 


— Se împlinesc 166 de ani dela revoluţ 
lie, poporul francez a dărâmat zidurile înc 
cauza revoluţiei, a devenit ea însăşi asupritoari : 
nedreptăților ei. După cum spune şi poezia : „Ciuma ori holera, tot una-i“ adică ti- 
rania feudalo-monarhică sau tirania orânduirii burgheze sunt la fel de nedrepte. Dea- * 
ceea poporul francez va dărâma toate Bastiliile care stau în drumul libertăţii şi 
fericirii lui.  Publicăm mai jos poezia „Căderea Bastiliei: 


mis: 
i] 


trice a adus îmbunătăţiri ” acestei 
situații. In ultima vreme s'a făurit 
însă. pentru prima dată în țara noa- 
stră, un, agregat electric. pentru tă- 
iat copaci. | 

Acest agregat a fost proectat si 
construit de către un colectiv de 
muncitori şi tehnicieni dela între- 
prinderea „Clement Gottwald“ din 
Bucureşti. sub conducerea  ingine- 
rului Victor Bunea. laureat al Pre- 
miului de Stat. Agregatul, realizat 
cu aiutorul documentaţiei sovietice, 
e compus dintr'un motor cu ardere 
internă de tipul .RM—15* de 15 
CP. cu 3000 ture pe minut, un ge- 
nerator electric de 10 kva. un tablou 
pentru reglai şi trei f'erăstraie. 

Noul agregat de tăiat copaci a 
dat bune rezultate încă dela prime- 
le probe; el va snori productivita- 
tea nruncii în exploatările forestiere 
şi va usura munca oamenilor 


Ca semn al stăpâniri. lor cumplite 
Regii'nălțară-ale Bastiliei ziduri reci. 

Dar soarta închisorii zăvorâte 

Asalturile noastre au hotărit-o'n veci! 
Când stă în lanț, amenințat de spade, 

“Nu i se-ascultă omului cuvântul. 

Nu, singură Bastilia nu cade, 

Doar lupta o va face tot una cu pământul. 
S'a prăbuşit Bastilia'n miez de vară 

Dar umilind a Franţei tristă gloată, 
Burghezii înălțat-au peste fară 

Bastilia lor mai întunecată... 

Holera, ciuma, truvul de ne-ar arde, 

Tot una-i pentru noi, 'nălța-vom cântul: 
Nu, singură Bastilia nu cade 

Doar lupta o va [ace tot una cu pământul, 
Nu-şi uită luptătorii scumpa Franţă, 
Poporu-i treaz şi-i necurmat avântul. 

Căci sute de Bastilii avem în față 

Doar lupta le va [ace tot una cu pământul! 


Traducere din limba franceză de Gheorghe TOMOZEI 
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Un nou tip de maşină 
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Maşina de semănat în cuiburi a- 
şezate în pătrat este un țip nou de 
ă maşină realizat în țara noastră. Ea 

(n atenţia parti cipanții or foloseşte “lea i iri i 

- O insemnata economie de brațe e 

la concursul de proză și desea muncă. Prăşitul mecanic făcut cu 
organizat de ziarul nostru această maşină este mult superior 


în cinstea Festivalului celui manual. - 


| De curând a sosit la redacție 

scrisoarea unei pioniere care ne 
arală că ar vrea să participe la 
i concurs, dar nu are ce să scrie, 
| 
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Citind gazeta 


Agregat electric de tăiat 
; copaci 


pentrucă în ! se 
anul acesta ni 
avuă. Drept răspuns 
6pune că acesta este 
nul dintre aspectele pe care le-am 
propus în anunțul de deschideri 
a concursului. Deci pioniera noa- 
stră poate să scrie despre  alțe 
consirucții ale cincinalului, ori 
să aleagă un alt aspect propus 
de moi, ba, mai mult, să îmbo- 
ăfească propunerile noastre! 
De pildă, ar fi foarte intere- 
sant să ne scrie o povestire sau 
o schiță despre viața oamenilor 
din salul ei, un reportaj despre 
cooperativa satului ori despre 
şcoala unde inrată picriera cu 
pricina, 
Aşteptăm să primim lucrăei 
| care vorbesc şi despre viața din 
tabără, despre o excursie făcută 
în împrejurimile orașului sau 
ale satului, despre ajutorul pe 
care pionierii îl dau unei gospo- 
„ dării colective şi aşa mai depar 
te. 


Când te gândeşti la un tăietor 
de copaci numaidecât îţi imaginezi 
un ont cu toporul pe umăr sau cu 
fierăstrăul sub brat. Nu-i vorbă, a- 
ceste unelte sunt foarte folositoare, 
dar cer omului mult timp si multă 
trudă. Apariţia fierăstraielor  elec- 


| PRODUSE NOI 


m Au 


În vitrina magazinului de prezentare „Tehnometal“ din Bucu- 
eşti au apărut de curând produse noi, fabricate pentru prima oară 
în R.P.R. Pe lângă modelele de maşini de cusut existente, se află 
un nou tip de mașină de cusut, model „Casnica“. 

“Noul tip de maşină, plăcut colorat are avantajul că nu produce 
zgomot mare — zgomotul fiind amortizat. 
„Tot în vitrina acestui magazin se pot vedea primele aparate*de 
fotografiat de tip popular „Optior“, fabricate de Industria Optică 
Română Bucureşti. 
" In curând aceste produse vor fi fabricate în serie. 


Simion LĂZAROIU 
ci. a Vil-a com. Palanca reg. Bucureşti 


Natura are multe taine, cercetează-le! 
'sunt curentate? continui să te întrebi. Dece se instalează la 


troleibuze două rânduri de linii aeriene, pe când la tramvai numai Ni 
unul singur ? € ) 


+ 


Un vuet prelung străbate văzduhul, se strecoară prin frunzişul po- 
miloc din faţa casei şi se iurişează pe sub uşile închise sau printre 
cercevelele ferestrelor : sirena fabricii vesteşte începutul unei noi zile 
de muncă. 

Tu sari din pat, te duci la fereastră şi ridici storurile. Totul 
in casă se luminează, se încălzeşte ca prin farmec. Și doar în urmă 
cu o secundă, în odaie domnea întunericul. Fără să vrei te gândeşti 
cum se poate ca niște biete scândurele prinse în chingi să oprească 
lumina unui coşcogemite soare. Apoi atenția ţi se îndreaptă spre cea- 
sul din perete care-şi împarte tacticos bătăile. Când erai mic, credeai 


Priveşte cu atenţie lumea înconjurătoare, și-ți vor veni in minte o 
sumedenie de întrebări. Poţi răspunde la toate? Deocamdată nu. Dar 
asia nu inseamnă că există întrebări tără răspuns. Ştiinţa, cu multiplele 
ei ramuri, a explicat fenomenele naturii. Bazându-se pe cunoașterea 
științifică a naturii, inginerii, tehnicienii, medicii, utilizează legile fizice 
în folosul oamenilor. 

Storurile împiedică soarele să intre în casă pentrucă lumina se pro- 


că în cutia lui stă ascuns un om care mișcă limbile pendulului ! 

E ora șapte. Iţi iei săpunul și prosopul şi te duci să te speli. Des- 
chizi robinetul și aştepţi. Of, iar nu vrea să curgă ! Sâsâie, gâlgâie dar 
de curs nu curge! Dece oare? Ba, nu! A început. Intâi încetişor, 
stropșindu-se ca un motan înfuriat, apoi ca o vijelie. Ei, dar ce mai e? 
O fi astupat canalul de scurgere? Te apleci și priveşti sub chiuvetă 
țeava încovoiată în formă de S. N'ai timp să te 'ntrebi pentru ce a fost 
instalată aşa. Se apropie timpul să pleci la tabără. Ai destupat canalui 
cu o pompă, te-ai spălat şi apoi te-ai dus să te imbraci şi să mănânci. 

De afară pătrunde un parium îmbătător de crini. Totuşi, grădinița 
cu crini e destul de departe, tocmai la capătul străzii. Cum o îi ajuns 
până la fine mirosul? O zbugheşti apoi pe stradă. Pe lângă tine trece 
ca un glonț un ciclist. Il urmăreşti cu privirea şi te minunezi de curbele 
pe care le descrie. Observi poziţia încordată a ciclistului aplecat 


“peste ghidon şi deci peste roata din față. Ce-ar îi dacă s'ar construi 


bicicletele cu roţile paralele şi-nu cu roțile una în spatele celeilalte ? 
S'ar putea merge cu un astfel de vehicul? . 
Dar dece păsăreiele se aşează pe stâlpul de telegrat şi totuşi nu 
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pagă numai in linie dreaptă şi nu poate trece prin corpurile opace. 
Apa se oprește uneori din mers, din cauza presiunii insuficiente prea 
mici ca s'o poată ridica la anumite inălţimi. Corpurile gazoase au o 
coeziune mică şi tind să ocupe spaţii cât mai mari, de aceea parfumul 
florilor se simte la distanțe mari. O bicicletă cu roţile paralele nar 
putea fi folosită, deoarece nu s'ar putea menţine echilibrul în timpul 
mersului, cerând din partea ciclistului talente de acrobat. 

Toate aceste fapte se întâmplă așa şi nu altiel pentrucă ele sunt 
fenomene ale naturii şi urmează legile naturii, legi pe care omul le 
poate cunoaște și folosi pentru a-și face viaţa mai ușoară. 

Acum, în zilele de vacanţă, încearcă să observi mulţimea de feno- 
mene care se petrec în natura ce te'nconjoară și caută să ţi le explici. 
Fenomenele cărora nu ie poţi da singur explicaţia, înseamnăţi-le. 

Insemnările te vor ajuta ca, la toamnă, când te vei întoarce la 
şcoală, să afli şi să înţelegi multe iucruri noi, interesante. 


"Ing. A. LISEANU 
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Şi voi, în excursiile voastre. 


je pl get a pet age aj e 


„A plouat peste noapte. A plouat 
prin negură cu stropi repezi şi reci. 
Spre dimineaţă s'a oprit ploaia și-a 
Inceput să hoinărtască pe ulițele 
satului vântul. Gospodarii şi-au 
uat merinde și au plecat spre o- 
zor. O clipă a fost iar linişte în 
sat, apoi s'au auzit tropotirile tur- 
nelor ce grăbeau spre locurile cu 
arbă grasă şi proaspătă. Mai apoi 
vau zărit pe uliţe şcolarii. Băieți 
i fete, și mai mari și mai mici, cu 
hiozdane ori trăistuţe sub braţ. 
ID zodată se auzi un țipăt ascu- 


— Săriţi, foc! Foc, oameni buni, 
iți 2... 

Inul dintre băieţii de-a Vli-a se 
niri pe loc dincotro venea ţipă- 


- Arde la nea loniţă, strigă ei 
: ca să fie auzit.  ÎIntr'o clipă, 
oape toţi școlarii fură în ogra- 
lui nea Ioniţă. Limbi de flăcări 
şe izbucneau din şura mare de 
„ In șură erau paie bine usca- 
vechi de doi ani. Vâlvătăile se 


ăreau, mistuiau  paiele şi se 
"amenințătoare cu creste 
„vinete ori portocalii, gata să 
runce și asupra unei case dia 
piere. 

a o jale greu de închipuit. Ioa- 
lata lui nea loniţă, se tânguia 
utea cerând intr'una ajutor. 


A —— SORI zi. 


În: 


Eu 2 


2a07ema ucmopuve 


Dar pionierii se aflau acolo, după 
cum vam spus. Unul, Dincă Ște- 
fan, un utemist, era în fruntea lor. 
Nu se știe a cui a fost ideea să se 
facă un lanț dela fântână până la 
locui focului. Pionierii îşi treceau 
unul altuia gălețile de apă. Găle- 
țile erau grele și mari, aduse în 
grabă dela casele din apropiere. 


Erau grele, totuşi zburau din 
mână'n mână și se deşertau din 
beișug asupra  flăcărilor. Ştefan 
şi încă vreo câțiva pionieri să- 
reau acolo unde  vâlvătăile  ţâş- 
neau mai din belşug. Cât pe ce să 
ia foc haina lui Ștefan. Un copil! 
țipa de spaimă, văzând cum îl 
prindeau flăcările pe Ștefan. 

Nimeni nu-l linişti pe copil. Fe- 
tele erau şi ele ocupate cu căratul 
apei, iar Ştefan ştia ce are de fă- 
cut. Pionierii n'au dat înapoi ni- 
cio clipă. Toţi îşi păstrau sângele 
rece. 

Pe fețele tuturor bobiţele de su- 
doare se  prelingeau din belşug. 
Fum gros în aer. Fum innecăcios. 

— Apă, daţi şi aici o căldare! 
striga un băiat de-o şchioapă. 

— Fugi d'aici că iei foc! — îi 
striga din spate un glas bărbă- 
tesc. 

Băiatul se întoarse. 

— A venit echipa de pompieri a 
comunei — strigă el, dar nu lăsă 
căldarea din mână. Abia o ridica 
asupra focului. 
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— Puteţi pleca acasă, 
bătrânele către şcolari. 
— Au venit pompierii. 
deţi, n'aţi auzit? 

Pionierii nu auzeau, nu vedeau. 
Aveau ochii numai pentru căldărite 
ce li se puneau în mână și aveau 
grijă să le dea cât mai iute mai 
departe. Vântul bătea. Zburau prin 
văzduh îire de paie mărunte, a- 
prinse. 

Unei fete i s'a aşezat în păr un 
fir de pai arzând, altă fată a vă- 
zut şi i l-a luat din păr. 

— Plecaţi, fetelor, vi se aprind 
hainele, părul. 

Fetele mau plecat şi n'au ţipat, 
au rămas acolo la datorie. 

Echipa de pompieri a luptat cu 
eroism împotriva focului. 

„„Una câte una, flăcările au în- 
genunchiat, au dispărut. lci, colo, 
mai izbucnea totuși o creastă ro- 
şie-vânătă-străvezie, dar murea sub 
ploaia apei care se ivea la timp 
să o înlăture. Casa lui nea loniţă 
a îost salvată. Au fost salvate şi 
celelalte case din apropiere. 

Spre seară, pionierii au intreba- 
t-o pe loana care-a fost cauza in- 
cendiului. Fata le-a povestit cum 
a aprins vreascuri sub un Pprun, 
pentru ca fumul să înlăture bru- 
ma de pe pom. Ea na băgat de 
seamă, vreascurile au luat foc şi 
câteva scântei au zburat spre şură... 

Poate o să vă miraţi dacă o să 
vă spun ceea ce dintr'adins am lă- 
sat la sfârşit. 

Am căutat să descos pionierii 
din sat, ca să aflu și dela ei cum 
a fost întâmplarea cu incendiul. 
Dar niciunul n'a sărit să se laude 
pe sine. Toţi vorbeau cu jumătate 
de gură ca şi când n'ar fi ştiut 
prea multe despre acea întâmpla- 
re. Ceea ce i-a împiedicat să-mi 
vorbească ei inşiși despre fapta lor 
curajoasă a fost desigur modestia. 


strigau 


Nu ve- 


comtita Dob'un, Craiova 


Elena DRAGOŞ 


slana e n mita acd lea 
„tus St Lot 


Activitalea de vacanță a pionierilor sovietici cuprinde multe excursii interesante şi bine organizate. 
Pentru a vă înțățișa' câteva aspecte din excursia Şcolii medii nr. 36 din Iaroslavl socotim că cel mai nimerit lucru 
e să publicăm un număr din „Turist, gazeta scoasă de pionieri chiar în timpul excursiei. Asemenea gazete puteți scoate 
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Cu vaporaşul „Vacanţa“ 
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La drum 


- lată-ne plecaţi în excursie. 
“Oraşul Iarostav! a rămas de- 
| parte în urma noastră. Tee- 
Gem prin sate, oraşe, păduri 
i câmpii. Intâlnim locuri a- 
ât de frumoase, că pictorii 
noştri nu pot să nu se oprea- 
ED tru a face câteva schi- 
e. In oraşe vedem clădiri 


ÎI foarte vechi şi monumente. is- 


torice. Căutăm să 
şi pe acestea; în - 
tul nostru există membrii ai | 
„cercului de istorie, geologie şi 
- arheologie. Fiecare . pionier | 
are câte o sareină precisă. 
otul ap fi bine dacă n'ar 
exista pe aici țânțari. Ne muş- 
că, de nu mai știm ce să fa- 
"cean. Am căulat să-i gonim a- 
“prinzând focuri, dar n ALE: 
uşit să scăpăm de ei. Nol to- 
tuşi nu ne temem de „atacu- 
rile“ țânțari 
In zilele 


esenăm 


ătoare vom a- 

it lucruri” foarte 
importante: de pildă, să cer- 
“cetăm malurile râului Obnor 


[i din punctul de vedere al stra- 


“turcilor geologice. Vom ciuta 
să ne îndeplinim cât mai bine 
această sarcină, Se pare că şi 
timpul ne va ajuta. Zilele 
sunt senine şi călduroase. 
Vă trimitem primul număr 
“din „Turist“, gazeta noastră 
de excursie. In ea se poves- 
tesc primele peripeții, — gareu- 
„tăți și descoperiri ale  istori- 
tilor noştri - în - timpul  ex- 
cursiei. | 
Mergem mai departe. În 


"faţa moastră mai e drum des- 


tul. 
Școala medie nr. 36 din le 
roslaul. 


Dar spre ci- fe-mfimplini 


Şi-un băț în loc de ochian 
Intinsul ocean 
E doar vacanță mare! 


pornit pe luni Vezi pescăruşul, o dungă 
înspre larg. argintie ? 
numit pânza mare Ba nu-i decât avionul de 
„Speranța“ hârtie ! 
Şi-am "'nălțat-o sus, sus pe REFREN 
catarg. 
Hei, vaporaşul „Vacanța“ Cu vaporaşul „Vacanţa“ ete, 
Nu-i vreun bric, nu pe-un Li 
iaht ne-avânlăm, Est 
Valuri nu-s, portul nu e Nord-Est 
Constanța, N'avem nici 15 ani, 
Dar spre câte'ntâmplări na. Matrozi şi căpitani, 
vigam. Dar spargem vânt şi ceață. 
Valuri nu-s, portul nu e  Hăt pe mal. 
Constanţa, Doar leneșii-am lăsat 
Dar spre câte'ntâmplări na. Ei iarna Sau jucat, : 
vigăm, Și-acuma stau şi'nvață! 
Voi, Vezi  pescăruşul, o dungă 
Matrozi, argintie ! 
Cu panialonii sourți, Ba nu-i decât avionul de 
Din tabere şi curţi, hârtie. 
Fiți gata de pleoaret Est . 
Mingi pe bord Word-Est etc, 
_. - DE că „Ti — SE i * a .. 
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In aşteptarea 


, Ce forfotă și zarvă sa . 
1 stârnit într'una din şcolile 
1 din “eraşul Krzuz Wielko- 
d! polski din Polonia! Oare. 
“ce” se'ntâmpla acolo? Co- 
"lectivul de conducere al 


„- 


Re AAA AA RA PA RR PL Poe NERA AA AAA 
i PIPI PI III IPP RI PEPI PI PND pi 


AA 
ati 


Pa pp 
a A ai 
n. 


! dfum spre Varşovia. 


Bozena Grabarzk. 


buchete de trandafiri şi da- 
lii, se oferi Bogusia Krze- 
wminska. 


— Nu uitaţi, în grădi- 


ghine ! vesti Cela Tuczek. 
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Fra- în anul 1855. Rusia purta războiul 
Crimeei. Armata de 70.000 de oameni a 
Englezilor, Francezilor şi Turcilor de- 
barcase în Crimeea şi iînconjurase Sevas- 
topolul. Asupra oraşului asediat erau în- 
dreptate tunurile celor 300 de vase ale 
flotei inamice unite. 

Atacul avu loc pe neaşteptate. Sevasto- 
polul era aproape lipsit de fortificaţii care 
să-l apere din partea de Nord. Garnizoana 
oraşului era foarte mică, Apărarea oraşu- 
lui căzu deci in sarcina marinarilor. 

După ce şi-au sculundat propriile co- 
răbii, împiedicând astiel intrarea vaselor 
inamice în golf, marinarii flotei ruse din 
Marea Ncagră au așezat tunurile, scoase 
de pe irezate şi corvete, în bastioanele și 
redutele construite doar în câteva zile pe 
uscat, sub focul inamicului. 

Apărătorii oraşului-erou au avut de su- 
portat greutăţi. nemaiauzite.  Izolaţi de 
restul țării, nu se puteau aştepta la aju- 
toare. Tunurile duşmane băteau neincetat, 
de pe uscat şi de pe mare. Mii de ghiulele 
fierbinţi cădeau pe străzile oraşului, pro- 
vocau incendii, distrugeau întăriturile ri- 
dicate în grabă şi ucideau oamenii. Ase- 
diaților le lipseau alimentele, îmbrăcă- 
mintea. apa, medicamentele şi pansamen- 
tele. Nu exista nici suficient praf de 
puşcă. Fiecare apărător al Sevastopo!'w'ui 
trebuia să lupte cu peste zece duşmani. 

In clipele cele mai grele, când rândurile 
dese ale pușcașilor englezi și francezi se 
pregăteau să atace orașul, sosi călare 
pe un cal căzăcesc un om imbrăcat cu 
un  vesion  rmtarinăresc, cu eșpoleţi de 
amiral. Acesta era omul iubit de mari- 
mari, soldatul! şi eroui apărător al Sevas- 
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Constanța. P ionierii îi intimpină pe delegatii libanezi în 
drum spre Varşovia. 
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Varşovia se pregăteşte 
să-și primească oaspeţii! 
Peste puţin timp trâm- 
biți de argint vor vesti 
lumii întregi că aici s'a 
deschis cel de-al V-lea 
Festival Mondial a! Tine- 
retului și Studenţilor pen- 
tru Pace şi Prietenie. Şi- 
apoi vor incepe să se 
desfăşoare nenumăratele 
manifestări din cadrul 
Festivalului. Ansambluri 
de cântece din Uniunea 
Sovietică, China, Anglia, 
Franta, Brazilia, Japonia 
și din multe alte țări vor 
da spectacole pe scenele 
Festivatuhri. Chitariştii 
din Argentina şi Mexic, 
banduriştii din Ucraina, 
cântăreții din - îluier ro- 
mâni, acordeoniştii din 
Suedia şi Canada vor 
putea fi ascultați pe a- 
leile umbrite ale parcuri- 
lor şi pe scenele în aer 
liber. 


Patru mari circuri îşi 
ide  porțiie în 
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Trâmbiţi de argint vor vesti 


imblânzitorii- de lei, echi- 
libriştii şi pe ceilalţi ar- 
lişii care vor apare în a- 
Tene. 

Artiştii de balet şi dan- 
satorii vor îmcânta privi- 
rile _spectatori.or. Minu- 
natul „balet al lui Ceai- 
kovski „lacul *Lebedeler“ 
va îi interpretat de an- 
samblul tinerilor dela u- 
nul din cele mai mari tea- 
tre din lume: Marele 
Teatru Academic de Ope- 
ră din Uniunea  Sovie- 
tică. 

28 de țări vor prezenta 
fi'mele lor ps ecranele 
Varşoviei. În ajunul în- 
chiderii Festivalului, cei 
30.000 de tineri şi tinere 
vor petrece la marele 
Carnaval care se va 
deslăşura pe tema „Eroii 
poveştilor şi legendelor 
populare şi ai  opere!or 
literaturii mondiale“, 

„Vi toate acestea or 
face ca tinerii să fie mai 
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m 
1 unităţii se sfătula cum- să poi au hotărit cu toți 
întâmpine pionierii pe oa- picteze cărți poştale alc 
| speţii dragi care urmau să prieteniei, cu stema oraşu- 
: treacă, prin oraşul lor, în lui lor. Ele vor ajunge în 
i nrulte țări, prin tinerii care 
— Să pregătin: multe le vor primi. Conducătoa- 
buchete de flori și daruri rea unităţii. a propus înfi- 
pentru toți delegaţii, spuse  ințarea unei gărzi a Festi- 
valului, alcătuită din  pio- 
— Eu am să aduc, 12  nierii care vo rămâne în 
oraș! în timpul 

- Câţiva . pionieri care 
au biciclete au îott numiţi 
mița mea am astre şi gher. agenţi - de legătură“. A: 
„ceştia vor..avea misiunea 
lar cei mai mici membri de a da de veste la sosir.a 
ai colectivului de conduce- . trenurilor Festivalului.” ! 


rajul, 


an- 23 
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vacanței: 


V-lea Festival. 


Li 


topolului, amiralul Pavei Stepanovici Na- 
himov. "e să Cezala 

Apărătorii oraşului, istoviţi în lupta ce 
durase multe ore, căpătară parcă puteri 
noi odată cu sosirea lui. „A sosit amira- 
lul ! Nahinrev este aici!“ — se transmi- 
tea din redută în redută. 

Dragostea nemărginită de Patrie, devo- 
tamentul faţă de datoria sa de marinar 
rus, curajul nemărpinit al lui Nahimov îi 
însufleţea pe marinari şi pe ofiţeri iar ei 
dădeau dovezi de adevărate minuni de băr- 
băție și curaj. Apărătorii bastioanelor au 
ieşit de mu'te ori cu baioneta la armă îm- 
potriva duşmanului de zece ori mai nu- 
meros. In cele din urmă i-au pus pe fugă 
pe mult lăudaţii ostași englezi şi trancezi. 


+ 

„Pentru un marinar din flota Mării Ne- 
gre nu poate exista nimic imposibil!“ — 
ii plăcea lui Nahimov să spună. Şi nu nu- 
mai că spunea, dar a dovedit-o prin 
fapte !... 

„..In toamna anului 1853, primind 
ordin să nimicească flota turcă ce ame- 
nința Caucazul.  Nahimov și-a condus 
escadra în golful Sinope. Acolo erau co- 
răbiile turceşti, aşezate sub protecţia nu- 
meroaselor tunuri ale bateriilor de coastă. 

Până atunci niciun conducător de îlolă 
nu se hotărise să atace dinspre mare o 
escadră aflată sub protecţia tunurilor de 
pe uscat. Nahimov era însă sigur de oii- 
țerii şi marinarii educați de el; şiia că 
ei sunt în stare să facă chiar şi imposi- 
bilul ! 

invingând o puternică furtună de No- 
embrie, escadra rusă se apropie de Sinn- 
pe. Vasele turcezii erau așezate în semi- 


gluma. Ei vor putea să între toate popoareie lu=. 
admire <A, elefanții, mii. 
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Spre orașul tinereții 


Incă din luna Mai au plecat tinerii australieni 
din palria lor ca să ajungă în August la Varşovia. 
Ei amor sălitori cu uaporul 16.000 kilometri stră- 
bătând. Oceanul Indian, Marea Roşie, Canalul de 
Suez şi Marea Mediterană. Apoi vor lua trenul, 
mergând încă 3.000 km. până la Oraşul celui de-al 


strâns uniţi în lupta lor 


şi pentru pace şi prietenie 
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"109 de ani dela moartea lui P. S. Nahimov 
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cerc de-a lungul țărmului. Pe coastă, se 
zăreau gurile numeroaselor tunuri ina- 
mice încreptate spre mare. Nahimov con- 
duse corăbiile sale direct asupra duşma- 
nului. Vasul amiral „Maria“, pe care era 
Nahimov, se apropie cei dintâi de vasele 
inamice şi deschise foc cu toate tunurile. 
Celelalte vase ruseşti i-au urmat exem- 
plul. 

Artileria turcească de coastă deschise 
la rându-i un foc nimicitor. In zadar însă, 
corăbiile ruseşti erau manevrate cu aşa o 
îndemânare, incât niciuna din ele na 
putut fi scoasă din luptă. 

„„„ Distanţa devenea din ce în mai 
mică. leşind de sub focul artileriei de 
uscat, vasele ruseşti deschiseră un foc 
puternic asupra vaselor duşmane, dân- 
du-le lovituri necruțătoare. 

Toată flota turcească fu nimicită în 
trei ore. N'a rămas teafăr niciun vas 
dușman ; unele au fost aruncate pe țărm, 
altele au fost greu avariate, iar altele 
s'au dus la fund cu tot echipajul. Flota 
rusă m'a pierdut însă nici măcar o cora- 
bie ! 

Victoria dela Sinope a făcut cunoscut 
lumii întregi curajul marinarilor ruşi, ad- 
mirabila lor măiestrie militară, geniul a- 
miralului Nahimov. 

Poporul sovietic işi amintește cu siin- 
țenie de amiralul Nahimov. Marinarii care 
se disting prin fapte eroice sunt decoraţi 
cu ordinul „Nahimov“. Şcolile care îi pre- 
pătesc pe viitorii comandanți de pe mare 
se numesc „nahimoviste“, în cinstea glo- 
riosului comandant de îlotă. 

(Traducere prescurtată din revista 


sovietică „Pioner“). 
= 


În cinstea Festivalului 


== „9 In scoala profesională „Tractorul“ şi 
| în şcolile de 7 ani nr. 5, 9 şi 12 din Ora- 
șul Stalin s'au organizat „Călătorii pe 


hartă“. Cu prilejul acestor călătorii ima- 

ginare s'au povestit lucruri interesante 

despre istoria, geografia şi bogăţiile ţări- 

„= „lor -prin care. vor. trece delegaţii în drum 
spre Festival, 

e Pionierii dela Școal 

7 ani 


mentară de 


din — co a Mărculești, raionul 
Slobozia, au plivit 36 ha. de grâu de pe 
tarlaua Călărași şi o suprafață de 8 ha. 
de grâu a G:A.C.-Victoria. 

e Din cele 52.000 kg. fier vechi adun:.te 
de utemișştii și pionierii din raionul Re- 
ghin, peste 12.000 kg. au fost strânse de 
pionierii unității nr. 2 din Reghin. 
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Lenesul mai mult 


aleargă... 


70 Juve 


— 8000 de kilograme ? Bra- 
vo mie! O viaţă intreagă de 
s'ar munci băieții n'ar reuși 
să strângă aşa o cantilale. 


70 Julie 


— Ha, ha, ha?.., „„Adevă- 
rale minuni” face apara 
tău! Descoperă  dintr'oda.- 
jierul vechi pe care noi l-am 
„descoperi!“ bucală cu buca- 
iă!... Ha, ha, ha!... 


= EI SET EP E E OP ES ED Îi e x— 
Redacţia şi administraţi: » Bucureşti Piaţa Scânteii. tel. 76100 76010 Abonamentele se fac la toate OFICIII.E POȘTALE şi SECȚIILE RAIONALE DE DIFUZARE A PRESE 


Taxa plătită în numerar conform aprobării Dir Gen. PTT. 100114 Tiparul: Combinatu! Poligrafie Casa Scânteii „l. V. Staiin”. STAS — 3452 — 52 


8 e n e e pi i AA i Aa Ana le 


